
LABORATORY 

ACCREDITATION 

BUREAU a division of W-b) 


Certificate of Accreditation 



ISO/IEC 17025:2005 _ Certificate Number L2229 

SGS Accutest - Orlando 

4405 Vineland Road, Suite C-15 
A Orlando FL 32811 

has met the requirements set forth in L-A-B's policies and procedures, all requirements of ISO/IEC 17025:2005 
"General Requirements for the competence of Testing and Calibration Laboratories" and the U.S. Department of 
Defense Environmental Laboratory Accreditation Program (DoD ELAP).* 

The accredited lab has demonstrated technical competence to a defined "Scope of Accreditation" and the operation of 
a laboratory quality management system (refer to joint ISO-ILAC-IAF Communique dated 8 January 2009). 

Accreditation valid through: December 15, 2018 



R. Douglas Leonard, Jr., President, COO 
Laboratory Accreditation Bureau 
Presented the 14 th of January 2016 


*See the laboratory’s Scope of Accreditation for details of accredited parameters 

^Laboratory Accreditation Bureau is found to be in compliance with ISO/IEC 17011:2 004 and recognized by I LAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) and NACLA (National Cooperation for Lab oratory Accreditation). 
Form 403.14-Rev 17/3/13 












LABORATORY 
fl ) ACCREDITATION 
BUREAU 


Certificate # L2229 


Scope of Accreditation 
For 

SGS Accutest - Orlando 

4405 Vineland Road, Suite C-15 
Orlando, FL 32811 

Svetlana Izosimova, Ph.D., QA Officer 
407-425-6700 

In recognition of a successful assessment to ISO/IEC 17025:2005 and the requirements of the DoD 
Environmental Laboratory Accreditation Program (LABPR 403 DoD ELAP) as detailed in the DoD Quality 
Systems Manual for Environmental Laboratories (DoD QSM V5) based on the TNI Standard - 
Environmental Laboratory Sector, Volume 1 - Management and Technical Requirements for Laboratories 
Performing Environmental Analysis, Sept 2009 (EL-V1-2009); accreditation is granted to SGS Accutest - 
Orlando to perform the following tests: 

Accreditation granted through: December 15, 2018 


Testing - Environmental 


Drinking Water 

Technology 

Method 

Analyte 

LC/MS/MS 

EPA 537 

Perfluorohexanoic Acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 

Perfluoroheptanoic Acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 

Perfluorooctanoic Acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 

Perfluorononanoic Acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 

Perfluorodecanoic Acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 

Perfluoroundecanoic Acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 

Perfluorododecanoic Acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 

Perfluorotridecanoic Acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 

Perfluorotetradecanoic Acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 

Perfluorobutanesulfonic Acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 

Perfluorohexanesulfonic Acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 

Perfluorooctanesulfonic Acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 

N-Methyl perfluorooctanesulfonamidoacetic acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 

N-Ethyl perfluorooctanesulfonamidoacetic acid 


Non-Potable Water 

Technology 

Method 

Analyte 

GC/ECD 

EPA 8011 

1,2-Dibromoethane (EDB) 

GC/ECD 

EPA 8011 

1,2-Dibromo-3-Chloropropane (DBCP) 
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LABORATORY 
fl ) ACCREDITATION 
BUREAU 


Certificate # L2229 


Non-Potable Water 

Technology 

Method 

Analyte 

GC/F1D 

EPA 8015C/D 

Diesel range organics (DRO) 

GC/F1D 

EPA 8015C/D 

Oil Range Organics (ORO) 

GC/F1D 

EPA 8015C/D 

Gasoline range organics (GRO) 

GC/F1D 

EPA 8015C/D 

Ethanol 

GC/F1D 

EPA 8015C/D 

2-Ethoxyethanol 

GC/F1D 

EPA 8015C/D 

Isobutyl alcohol (2-Methyl-1 -propanol) 

GC/F1D 

EPA 8015C/D 

Isopropyl alcohol (2-Propanol) 

GC/FID 

EPA 8015C/D 

Methanol 

GC/FID 

EPA 8015C/D 

n-Butyl alcohol 

GC/FID 

EPA 8015C/D 

n-Propanol 

GC/P1D 

EPA 602; EPA 802IB 

Benzene 

GC/P1D 

EPA 602; EPA 802IB 

Ethylbenzene 

GC/P1D 

EPA 602; EPA 802IB 

Chlorobenzene 

GC/P1D 

EPA 602; EPA 802IB 

Toluene 

GC/P1D 

EPA 602; EPA 802IB 

1,2-Dichlorobenzene (o-Dichlorobenzene) 

GC/PID 

EPA 602; EPA 802IB 

1,3-Dichlorobenzene (m-Dichlorobenzene) 

GC/P1D 

EPA 602; EPA 802IB 

1,4-Dichlorobenzene (p-Dichlorobenzene) 

GC/PID 

EPA 602; EPA 802IB 

m,p-Xylene 

GC/PID 

EPA 602; EPA 802IB 

o-Xylene 

GC/PID 

EPA 602; EPA 802IB 

Methyl-tert-Butyl Ether 

GC/ECD 

EPA 608; EPA 8081B 

4,4'-DDD 

GC/ECD 

EPA 608; EPA 8081B 

4,4'-DDE 

GC/ECD 

EPA 608; EPA 8081B 

4,4'-DDT 

GC/ECD 

EPA 608; EPA 8081B 

Aldrin 

GC/ECD 

EPA 608; EPA 8081B 

alpha-BHC (alpha-Hexachlorocyclohexane) 

GC/ECD 

EPA 608; EPA 8081B 

beta-BHC (beta-Hexachlorocyclohexane) 

GC/ECD 

EPA 608; EPA 8081B 

delta-BHC 

GC/ECD 

EPA 608; EPA 8081B 

gamina-BFIC (Lindane gamma- 
Hexachlorocyclohexane) 

GC/ECD 

EPA 608; EPA 8081B 

Chlordane (tech.) 

GC/ECD 

EPA 608; EPA 8081B 

alpha-Chlordane 

GC/ECD 

EPA 608; EPA 8081B 

gamma-Chlordane 

GC/ECD 

EPA 608; EPA 8081B 

Dieldrin 

GC/ECD 

EPA 608; EPA 8081B 

Endosulfan 1 

GC/ECD 

EPA 608; EPA 8081B 

Endosulfan 11 

GC/ECD 

EPA 608; EPA 8081B 

Endosulfan sulfate 

GC/ECD 

EPA 608; EPA 8081B 

Endrin 

GC/ECD 

EPA 608; EPA 8081B 

Endrin aldehyde 

GC/ECD 

EPA 608; EPA 8081B 

Endrin ketone 

GC/ECD 

EPA 608; EPA 8081B 

Fleptachlor 

GC/ECD 

EPA 608; EPA 8081B 

Fleptachlor epoxide 

GC/ECD 

EPA 608; EPA 8081B 

Methoxychlor 
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LABORATORY 
fl ) ACCREDITATION 
BUREAU 


Certificate # L2229 


Non-Potable Water 

Technology 

Method 

Analyte 

GC/ECD 

EPA 608; EPA 8081B 

Toxaphene (Chlorinated camphene) 

GC/ECD 

EPA 608; EPA 8082A 

Aroclor-1016 (PCB-1016) 

GC/ECD 

EPA 608; EPA 8082A 

Aroclor-1221 (PCB-1221) 

GC/ECD 

EPA 608; EPA 8082A 

Aroclor-1232 (PCB-1232) 

GC/ECD 

EPA 608; EPA 8082A 

Aroclor-1242 (PCB-1242) 

GC/ECD 

EPA 608; EPA 8082A 

Aroclor-1248 (PCB-1248) 

GC/ECD 

EPA 608; EPA 8082A 

Aroclor-1254 (PCB-1254) 

GC/ECD 

EPA 608; EPA 8082A 

Aroclor-1260 (PCB-1260) 

GC/ECD 

EPA 8082A 

Aroclor-1262 (PCB-1262) 

GC/ECD 

EPA 8082A 

Aroclor-1268 (PCB-1268) 

GC/FPD 

EPA8141B 

Azinphos-methyl (Guthion) 

GC/FPD 

EPA8141B 

Bolstar (Sulprofos) 

GC/FPD 

EPA8141B 

C arbophenothion 

GC/FPD 

EPA8141B 

Chlorpyrifos 

GC/FPD 

EPA8141B 

Coumaphos 

GC/FPD 

EPA8141B 

Demeton-o 

GC/FPD 

EPA8141B 

Demeton-s 

GC/FPD 

EPA8141B 

Diazinon 

GC/FPD 

EPA8141B 

Dichlorovos (DDVP Dichlorvos) 

GC/FPD 

EPA8141B 

Dimethoate 

GC/FPD 

EPA8141B 

Disulfoton 

GC/FPD 

EPA8141B 

EPN 

GC/FPD 

EPA8141B 

Ethion 

GC/FPD 

EPA8141B 

Ethoprop 

GC/FPD 

EPA8141B 

Famphur 

GC/FPD 

EPA8141B 

Fensulfothion 

GC/FPD 

EPA8141B 

Fenthion 

GC/FPD 

EPA8141B 

Malathion 

GC/FPD 

EPA8141B 

Merphos 

GC/FPD 

EPA8141B 

Methyl parathion (Parathion methyl) 

GC/FPD 

EPA8141B 

Mevinphos 

GC/FPD 

EPA8141B 

Monocrotophos 

GC/FPD 

EPA8141B 

Naled 

GC/FPD 

EPA8141B 

Parathion ethyl 

GC/FPD 

EPA8141B 

Phorate 

GC/FPD 

EPA8141B 

Ronnel 

GC/FPD 

EPA8141B 

Stirofos 

GC/FPD 

EPA8141B 

Sulfotepp 

GC/FPD 

EPA8141B 

Tetraethyl pyrophosphate (TEPP) 

GC/FPD 

EPA8141B 

Thionazin (Zinophos) 

GC/FPD 

EPA8141B 

Tokuthion (Prothiophos) 
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LABORATORY 
fl ) ACCREDITATION 
BUREAU 


Certificate # L2229 


Non-Potable Water 

Technology 

Method 

Analyte 

GC/FPD 

EPA8141B 

Trichloronate 

GC/FPD 

EPA8141B 

0,0,0-Triethyl phosphorothioate 

GC/ECD 

EPA 8151A 

2,4,5-T 

GC/ECD 

EPA 8151A 

2,4-D 

GC/ECD 

EPA 8151A 

2,4-DB 

GC/ECD 

EPA 8151A 

Dalapon 

GC/ECD 

EPA 8151A 

Dicamba 

GC/ECD 

EPA 8151A 

Dichloroprop (Dichlorprop) 

GC/ECD 

EPA 8151A 

Dinoseb (2-sec-butyl-4,6-dinitrophenol DNBP) 

GC/ECD 

EPA 8151A 

MCPA 

GC/ECD 

EPA8151A 

MCPP 

GC/ECD 

EPA 8151A 

Pentachlorophenol 

GC/ECD 

EPA 8151A 

Silvex (2,4,5-TP) 

GC/F1D 

RSK-175 

Acetylene 

GC/F1D 

RSK-175 

Methane 

GC/F1D 

RSK-175 

Ethane 

GC/F1D 

RSK-175 

Ethene 

GC/FID 

RSK-175 

Propane 

GC/FID 

FL-PRO 

Total Petroleum Flydrocarbons (TPH) 

GC/FID 

MA-VPH 

Volatile petroleum range organics (VPH) 

GC/FID 

MA-EPH 

Extractable petroleum range organics (EPH) 

GC/FID 

1A-OA1 

Gasoline range organics (GRO) 

GC/FID 

1A-OA2 

Diesel range organics (DRO) 

GC/FID 

TN-GRO 

Gasoline range organics (GRO) 

GC/FID 

TN-EPH 

Extractable petroleum range organics (EPH) 

GC/FID 

WI-DRO 

Diesel range organics (DRO) 

GC/FID 

AK-101 

Gasoline range organics (GRO) 

GC/FID 

AK-102 

Diesel range organics (DRO) 

GC/FID 

OK-GRO 

Gasoline range organics (GRO) 

GC/FID 

OK-DRO 

Diesel range organics (DRO) 

GC/FID 

TX-1005 

Total Petroleum Hydrocarbons (TPH) 

GC/FID 

KS LRU 

Low-Range Hydrocarbons (LRH) 

GC/FID 

KS MRH 

Mid-Range Hydrocarbons (MRH) 

GC/FID 

KS HRH 

High-Range Hydrocarbons (HRH) 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

1,1,1,2-T etrachloroethane 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

1,1,1 -Trichloroethane 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

1,1,2,2-T etrachloroethane 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

1,1,2-Trichloroethane 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

1,1 -Dichloroethane 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

1,1 -Dichloroethylene 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

1,1 -Dichloropropene 


Fonn 403.8-Rev 1-04-11-11 


Page 4 of29 

















































LABORATORY 
fl ) ACCREDITATION 
BUREAU 


Certificate # L2229 


Non-Potable Water 

Technology 

Method 

Analyte 

GC/MS 

EPA 624; EPA 8260B/C 

l,l,2-Trichloro-l,2,2-trifluoroethane (Freon 113) 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

1,2,3-Trichlorobenzene 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

1,2,3-Trichloropropane 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

1,2,4-Trichlorobenzene 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

1,2,4-Trimethylbenzene 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

1,2-Dibromo-3-chloropropane (DBCP) 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

1,2-Dibromoethane (EDB Ethylene dibromide) 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

1,2-Dichlorobenzene (o-Dichlorobenzene) 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

1,2-Dichloroethane 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

1,2-Dichloropropane 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

1,2-Dichlorotrifluoroethane (Freon 123) 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

1,3,5-Trimethylbenzene 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

1,3-Dichlorobenzene (m-Dichlorobenzene) 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

1,3-Dichloropropane 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

1,4-Dichlorobenzene (p-Dichlorobenzene) 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

1 -Chlorohexane 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

2,2-Dichloropropane 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

2-Butanone (Methyl ethyl ketone MEK) 

GC/MS 

EPA 624; EPA 8260B/C 

2-Chloroethyl vinyl ether 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

2-Chlorotoluene 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

2-Hexanone 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

2-Nitropropane 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

4-Chlorotoluene 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

4-Methyl-2-pentanone (MIBK) 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

Acetone 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Acetonitrile 

GC/MS 

EPA 624; EPA 8260B/C 

Acrolein (Propenal) 

GC/MS 

EPA 624; EPA 8260B/C 

Acrylonitrile 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Allyl chloride (3-Chloropropene) 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

Benzene 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Benzyl Chloride 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

Bromobenzene 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

Bromochloromethane 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

Bromodichloromethane 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

Bromoform 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

n-Butylbenzene 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

sec-Butylbenzene 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

tert-Butylbenzene 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

Carbon disulfide 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

Carbon tetrachloride 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

Chlorobenzene 
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LABORATORY 
fl ) ACCREDITATION 
BUREAU 


Certificate # L2229 


Non-Potable Water 

Technology 

Method 

Analyte 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

Chloroethane 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

Chloroform 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Chloroprene 

GC/MS 

EPA 624; EPA 8260B,C 

Cyclohexane 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Cyclohexanone 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

cis-1,2-Dichloroethylene 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

trans-1,2-Dichloroethylene 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

cis-1,3-Dichloropropene 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

trans-1,3-Dichloropropylene 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

cis-1,4-Dichloro-2-butene 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

trans-1,4-Dichloro-2-butene 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

Di-isopropylether (DIPE) 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

Dibromochloromethane 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

Dibromomethane (Methylene Bromide) 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

Dichlorodifluoromethane 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Diethyl ether 

GC/MS 

EPA 624, EPA 8260B/C, EPA 8260B/C 
SIM 

p-Dioxane (1,4-Dioxane) 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

Ethanol (Ethyl Alcohol) 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Ethyl acetate 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Ethyl methacrylate 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Ethyl tert-butyl alcohol (ETBA) 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

Ethyl tert-butyl ether (ETBE) 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

Ethylbenzene 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Ethylene Oxide 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

Hexachlorobutadiene 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Hexane 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

lodomethane (Methyl iodide) 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Isobutyl alcohol (2-Methyl-1 -propanol) 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

p-lsopropyltoluene 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

Isopropylbenzene 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Methacrylonitrile 

GC/MS 

EPA 624; EPA 8260B/C 

Methyl Acetate 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

Methyl bromide (Bromomethane) 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

Methyl chloride (Chloromethane) 

GC/MS 

EPA 624; EPA 8260B,C 

Methylcyclohexane 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Methyl methacrylate 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

Methyl tert-butyl ether (MTBE) 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

Methylene chloride 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

Naphthalene 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Pentachloroethane 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Propionitrile (Ethyl cyanide) 
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BUREAU 


Certificate # L2229 


Non-Potable Water 

Technology 

Method 

Analyte 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

n-Propylbenzene 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

Styrene 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

tert-Amyl alcohol (TAA) 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

tert-Amyl methyl ether (TAME) 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

tert-Butyl alcohol (TBA) 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

tert-Butyl formate (TBF) 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

Tetrachloroethylene (Perchloroethylene) 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

T etrahydrofuran 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

Toluene 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

Trichloroethene (Trichloroethylene) 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

Trichlorofluoromethane 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

Vinyl acetate 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

Vinyl chloride 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

Xylene (total) 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

m,p-Xylene 

GC/MS 

EPA 624; SM 6200B-11; EPA 8260B/C 

o-Xylene 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

1 -Bromopropane 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Isopropyl Alcohol 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

n-Butyl Alcohol 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

1,2,4,5-Tetrachlorobenzene 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

1,2,4-Trichlorobenzene 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

1,2-Dichlorobenzene (o-Dichlorobenzene) 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

1,2-Diphenylhydrazine 

GC/MS 

EPA 8270D 

1,3,5-Trinitrobenzene (1,3,5-TNB) 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

1,3-Dichlorobenzene (m-Dichlorobenzene) 

GC/MS 

EPA 8270D 

1,3-Dinitrobenzene (1,3-DNB) 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

1,4-Dichlorobenzene (p-Dichlorobenzene) 

GC/MS 

EPA 8270D 

1,4-Dithiane 

GC/MS 

EPA 8270D 

1,4-Oxathiane 

GC/MS 

EPA 8270D 

1,4-N aphthoquinone 

GC/MS 

EPA 8270D 

1,4-Phenylenediamine 

GC/MS 

EPA 8270D 

1 -Chloronaphthalene 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D; EPA 8270D SIM 

1 -Methylnaphthalene 

GC/MS 

EPA 8270D 

1 -N aphthylamine 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

2,3,4,6-T etrachlor ophenol 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

2,4,5-Trichlorophenol 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

2,4,6-Trichlorophenol 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

2,4-Dichlorophenol 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

2,4-Dimethylphenol 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

2,4-Dinitrophenol 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

2,4-Dinitrotoluene (2,4-DNT) 
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LABORATORY 
fl ) ACCREDITATION 
BUREAU 


Certificate # L2229 


Non-Potable Water 

Technology 

Method 

Analyte 

GC/MS 

EPA 8270D 

2,6-Dichlorophenol 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

2,6-Dinitrotoluene (2,6-DNT) 

GC/MS 

EPA 8270D 

2-Acetylaminofluorene 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

2-Chloronaphthalene 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

2-Chlorophenol 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

2-Methyl-4,6-dinitrophenol (4,6-Dinitro-o-cresol) 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D; EPA 8270D SIM 

2-Methylnaphthalene 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

2-Methylphenol (o-Cresol) 

GC/MS 

EPA 8270D 

2-N aphthylamine 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

2-Nitroaniline 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

2-Nitrophenol 

GC/MS 

EPA 8270D 

2-Picoline (2-Methylpyridine) 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

3,3' -Dichlorobenzidine 

GC/MS 

EPA 8270D 

3,3' -Dimethylbenzidine 

GC/MS 

EPA 8270D 

3 -Methylcholanthrene 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

3&4-Methylphenol (m,p-Cresol) 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

3-Nitroaniline 

GC/MS 

EPA 8270D 

4-Aminobiphenyl 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

4-Bromophenyl phenyl ether 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

4-Chloro-3 -methylphenol 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

4-Chloroaniline 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

4-Chlorophenyl phenylether 

GC/MS 

EPA 8270D 

4-Dimethyl aminoazobenzene 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

4-Nitroaniline 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

4-Nitrophenol 

GC/MS 

EPA 8270D 

4,4’-methylene-bis(2-chloroaniline) 

GC/MS 

EPA 8270D 

5 -N itro-o-toluidine 

GC/MS 

EPA 8270D 

7,12-Dimethylbenz(a) anthracene 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D; EPA 8270D SIM 

Acenaphthene 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D; EPA 8270D SIM 

Acenaphthylene 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

Acetophenone 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

Aniline 

GC/MS 

EPA 8270D 

Anilazine 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D; EPA 8270D SIM 

Anthracene 

GC/MS 

EPA 8270D 

Aramite 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

Atrazine 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

Benzaldehyde 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

Benzidine 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D; EPA 8270D SIM 

Benzo(a)anthracene 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D; EPA 8270D SIM 

Benzo(a)pyrene 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D; EPA 8270D SIM 

Benzo(b)fluoranthene 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D; EPA 8270D SIM 

Benzo(g,h,i)perylene 
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LABORATORY 
fl ) ACCREDITATION 
BUREAU 


Certificate # L2229 


Non-Potable Water 

Technology 

Method 

Analyte 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D; EPA 8270D SIM 

B enzo(k) fluoranthene 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

Benzoic acid 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

Benzyl alcohol 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

Biphenyl (1,1’-Biphenyl) 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

bis(2-Chloroethoxy)methane 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

bis(2-Chloroethyl) ether 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

bis(2-Chloroisopropyl) ether (2,2'-Oxybis(l- 
chloropropane)) 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

bis(2-Ethylhexyl) phthalate (DEHP) 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

Butyl benzyl phthalate 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

Carbazole 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

Caprolactam 

GC/MS 

EPA 8270D 

Chlorobenzilate 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D; EPA 8270D SIM 

Chrysene 

GC/MS 

EPA 8270D 

Diallate 

GC/MS 

EPA 8270D 

Dinoseb 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

Di-n-butyl phthalate 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

Di-n-octyl phthalate 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D; EPA 8270D SIM 

Dibenz(a,h)anthracene 

GC/MS 

EPA 8270D 

Dibenz(a,j)acridine 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

Dibenzofuran 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

Diethyl phthalate 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

Dimethyl phthalate 

GC/MS 

EPA 8270D 

a,a-Dimethylphenethylamine 

GC/MS 

EPA 8270D 

Diphenyl Ether 

GC/MS 

EPA 8270D 

p-Dioxane (1,4-Dioxane) 

GC/MS 

EPA 8270D 

Ethyl methanesulfonate 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D; EPA 8270D SIM 

Fluoranthene 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D; EPA 8270D SIM 

Fluorene 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

Hexachlorobenzene 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

Hexachlorobutadiene 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

Hexachlorocyclopentadiene 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

Hexachloroethane 

GC/MS 

EPA 8270D 

Hexachlorophene 

GC/MS 

EPA 8270D 

Hexachloropropene 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D; EPA 8270D SIM 

Indeno(l,2,3-cd)pyrene 

GC/MS 

EPA 8270D 

Isodrin 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

Isophorone 

GC/MS 

EPA 8270D 

Isosafrole 

GC/MS 

EPA 8270D 

Kepone 

GC/MS 

EPA 8270D 

Methapyrilene 

GC/MS 

EPA 8270D 

Methyl methanesulfonate 
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LABORATORY 
fl ) ACCREDITATION 
BUREAU 


Certificate # L2229 


Non-Potable Water 

Technology 

Method 

Analyte 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D; EPA 8270D SIM 

Naphthalene 

GC/MS 

EPA 8270D 

Nicotine 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

Nitrobenzene 

GC/MS 

EPA 8270D 

Nitroquinoline-1 -oxide 

GC/MS 

EPA 8270D 

n-N itroso-di-n-butylamine 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

n-N itrosodi-n-propylamine 

GC/MS 

EPA 8270D 

n-Nitrosodiethylamine 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

n-Nitrosodimethylamine 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

n-Nitrosodiphenylamine 

GC/MS 

EPA 8270D 

n-Nitrosodiphenylamine/Diphenylamine (analyte 
pair) 

GC/MS 

EPA 8270D 

n-N itrosomethylethylamine 

GC/MS 

EPA 8270D 

n-N itrosomorpholine 

GC/MS 

EPA 8270D 

n-Nitrosopiperidine 

GC/MS 

EPA 8270D 

n-N itrosopyrrolidine 

GC/MS 

EPA 8270D 

Pentachlorobenzene 

GC/MS 

EPA 8270D 

Pentachloroethane 

GC/MS 

EPA 8270D 

Pentachloronitrobenzene 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D; EPA 8270D SIM 

Pentachlorophenol 

GC/MS 

EPA 8270D 

Phenacetin 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D; EPA 8270D SIM 

Phenanthrene 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

Phenol 

GC/MS 

EPA 8270D 

Pronamide (Kerb) 

GC/MS 

EPA 8270D 

Propazine 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D; EPA 8270D SIM 

Pyrene 

GC/MS 

EPA 625; EPA 8270D 

Pyridine 

GC/MS 

EPA 8270D 

Resorcinol 

GC/MS 

EPA 8270D 

Safrole 

GC/MS 

EPA 8270D 

Simazine 

GC/MS 

EPA 8270D 

Thionazin (Zinophos) 

GC/MS 

EPA 8270D 

o-Toluidine 

GC/MS 

EPA 8270D 

Dimethoate 

GC/MS 

EPA 8270D 

Disulfoton 

GC/MS 

EPA 8270D 

Famphur 

GC/MS 

EPA 8270D 

Methyl parathion (Parathion methyl) 

GC/MS 

EPA 8270D 

Parathion ethyl 

GC/MS 

EPA 8270D 

Phorate 

GC/MS 

EPA 8270D 

0,0,0-Triethyl phosphorothioate 

HPLC 

EPA 610; EPA 8310 

1 -Methylnaphthalene 

HPLC 

EPA 610; EPA 8310 

2-Methylnaphthalene 

HPLC 

EPA 610; EPA 8310 

Acenaphthene 

HPLC 

EPA 610; EPA 8310 

Acenaphthylene 
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LABORATORY 
fl ) ACCREDITATION 
BUREAU 


Certificate # L2229 


Non-Potable Water 

Technology 

Method 

Analyte 

HPLC 

EPA 610; EPA 8310 

Anthracene 

HPLC 

EPA 610; EPA 8310 

Benzo(a)anthracene 

HPLC 

EPA 610; EPA 8310 

Benzo(a)pyrene 

HPLC 

EPA 610; EPA 8310 

Benzo(b)fluoranthene 

HPLC 

EPA 610; EPA 8310 

Benzo(g h i)perylene 

HPLC 

EPA 610; EPA 8310 

B enzo(k) fluoranthene 

HPLC 

EPA 610; EPA 8310 

Chrysene 

HPLC 

EPA 610; EPA 8310 

Dibenz(a,h)anthracene 

HPLC 

EPA 610; EPA 8310 

Fluoranthene 

HPLC 

EPA 610; EPA 8310 

Fluorene 

HPLC 

EPA 610; EPA 8310 

Indeno(l,2,3-cd)pyrene 

HPLC 

EPA 610; EPA 8310 

Naphthalene 

HPLC 

EPA 610; EPA 8310 

Phenanthrene 

HPLC 

EPA 610; EPA 8310 

Pyrene 

HPLC 

EPA 8330A/B 

1,3,5-Trinitrobenzene (1,3,5-TNB) 

HPLC 

EPA 8330A/B 

1,3-Dinitrobenzene (1,3-DNB) 

HPLC 

EPA 8330A/B 

2,4,6-Trinitrotoluene (2,4,6-TNT) 

HPLC 

EPA 8330A/B 

2,4-Dinitrotoluene (2,4-DNT) 

HPLC 

EPA 8330A/B 

2,6-Dinitrotoluene (2,6-DNT) 

HPLC 

EPA 8330A/B 

2-Amino-4,6-dinitrotoluene (2-am-dnt) 

HPLC 

EPA 8330A/B 

2-Nitrotoluene 

HPLC 

EPA 8330A/B 

3,5 -Dinitroaniline 

HPLC 

EPA 8330A/B 

3-Nitrotoluene 

HPLC 

EPA 8330A/B 

4-Amino-2,6-dinitrotoluene (4-am-dnt) 

HPLC 

EPA 8330A/B 

4-Nitrotoluene 

HPLC 

EPA 8330A/B 

Hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (RDX) 

HPLC 

EPA 8330A/B 

Nitrobenzene 

HPLC 

EPA 8330A/B; EPA 8332 

Nitroglycerin 

HPLC 

EPA 8330A/B 

Methyl-2,4,6-trinitrophenylnitramine (Tetryl) 

HPLC 

EPA 8330A/B 

Octahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7 -tetrazocine 
(HMX) 

HPLC 

EPA 8330A/B; EPA 8332 

Pentaerythritoltetranitrate (PETN) 

HPLC 

EPA 8330A 

2,2 ’ ,6,6 ’ -T etranitro-4,4’ -azoxytoluene 

HPLC 

EPA 8330A/B 

2-amino-6-Nitrotoluene 

HPLC 

EPA 8330A/B 

4-amino-2-Nitrotoluene 

HPLC 

EPA 8330A/B 

2-amino-4-Nitrotoluene 

HPLC 

EPA 8330A/B 

2,4-diamino-6-Nitrotoluene 

HPLC 

EPA 8330A/B 

2,6-diamino-4-Nitrotoluene 

HPLC 

EPA 8330A/B 

DNX 

HPLC 

EPA 8330A/B 

MNX 

HPLC 

EPA 8330A/B 

TNX 

HPLC 

EPA 8330A 

Nitroguanidine 
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LABORATORY 
fl ) ACCREDITATION 
BUREAU 


Certificate # L2229 


Non-Potable Water 

Technology 

Method 

Analyte 

HPLC 

EPA 8330A 

Guanidine Nitrate 

LC/MS/MS 

EPA 6850 

Perchlorate 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

Perfluorobutanoic Acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

Perfluoropentanoic Acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

Perfluorohexanoic Acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

Perfluoroheptanoic Acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

Perfluorooctanoic Acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

Perfluorononanoic Acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

Perfluorodecanoic Acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

Perfluoroundecanoic Acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

Perfluorododecanoic Acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

Perfluorotridecanoic Acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

Perfluorotetradecanoic Acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

Perfluorobutanesulfonic Acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

Perfluorohexanesulfonic Acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

Perfluorooctanesulfonic Acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

Perfluorodecanesulfonic Acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

Perfluorooctanesulfonic Acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

Perfluorodecanesulfonic Acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

Perfluoroheptanesulfonic acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

Perfluorooctane sulfonamide 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

N-Methyl perfluorooctane sulfonamide 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

N-Ethyl perfluorooctane sulfonamide 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

Perfluoro-1 -octanesulfonamidoacetic acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

N-Methyl perfluorooctanesulfonamidoacetic acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

N-Ethyl perfluorooctanesulfonamidoacetic acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

N-Methyl perfluorooctane sulfonamidoethanol 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

N-Ethyl perfluorooctane sulfonamidoethanol 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

6:2 Fluorotelomer sulfonate 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

8:2 Fluorotelomer sulfonate 

1CP 

EPA 200.7; EPA 6010C/D 

Aluminum 

1CP 

EPA 200.7; EPA 6010C/D 

Antimony 

1CP 

EPA 200.7; EPA 6010C/D 

Arsenic 

1CP 

EPA 200.7; EPA 6010C/D 

Barium 

1CP 

EPA 200.7; EPA 6010C/D 

Beryllium 

1CP 

EPA 200.7; EPA 6010C/D 

Cadmium 

1CP 

EPA 200.7; EPA 6010C/D 

Calcium 

1CP 

EPA 200.7; EPA 6010C/D 

Chromium 

1CP 

EPA 200.7; EPA 6010C/D 

Cobalt 

1CP 

EPA 200.7; EPA 6010C/D 

Copper 

1CP 

EPA 200.7; EPA 6010C/D 

Iron 
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LABORATORY 
fl ) ACCREDITATION 
BUREAU 


Certificate # L2229 


Non-Potable Water 

Technology 

Method 

Analyte 

1CP 

EPA 200.7; EPA 6010C/D 

Lead 

1CP 

EPA 200.7; EPA 6010C/D 

Magnesium 

1CP 

EPA 200.7; EPA 6010C/D 

Manganese 

1CP 

EPA 200.7; EPA 6010C/D 

Molybdenum 

1CP 

EPA 200.7; EPA 6010C/D 

Nickel 

1CP 

EPA 200.7; EPA 6010C/D 

Potassium 

1CP 

EPA 200.7; EPA 6010C/D 

Selenium 

1CP 

EPA 200.7; EPA 6010C/D 

Silver 

1CP 

EPA 200.7; EPA 6010C/D 

Sodium 

1CP 

EPA 200.7; EPA 6010C/D 

Strontium 

1CP 

EPA 200.7; EPA 6010C/D 

Thallium 

1CP 

EPA 200.7; EPA 6010C/D 

Tin 

1CP 

EPA 200.7; EPA 6010C/D 

Titanium 

1CP 

EPA 200.7; EPA 6010C/D 

Vanadium 

1CP 

EPA 200.7; EPA 6010C/D 

Zinc 

1CP/MS 

EPA 200.8; EPA 6020A 

Aluminum 

1CP/MS 

EPA 200.8; EPA 6020A 

Antimony 

1CP/MS 

EPA 200.8; EPA 6020A 

Arsenic 

1CP/MS 

EPA 200.8; EPA 6020A 

Barium 

1CP/MS 

EPA 200.8; EPA 6020A 

Beryllium 

1CP/MS 

EPA 200.8; EPA 6020A 

Cadmium 

1CP/MS 

EPA 200.8; EPA 6020A 

Calcium 

1CP/MS 

EPA 200.8; EPA 6020A 

Chromium 

1CP/MS 

EPA 200.8; EPA 6020A 

Cobalt 

1CP/MS 

EPA 200.8; EPA 6020A 

Copper 

1CP/MS 

EPA 200.8; EPA 6020A 

Iron 

1CP/MS 

EPA 200.8; EPA 6020A 

Lead 

1CP/MS 

EPA 200.8; EPA 6020A 

Magnesium 

1CP/MS 

EPA 200.8; EPA 6020A 

Manganese 

1CP/MS 

EPA 200.8; EPA 6020A 

Molybdenum 

1CP/MS 

EPA 200.8; EPA 6020A 

Nickel 

1CP/MS 

EPA 200.8; EPA 6020A 

Potassium 

1CP/MS 

EPA 200.8; EPA 6020A 

Selenium 

1CP/MS 

EPA 200.8; EPA 6020A 

Silver 

1CP/MS 

EPA 200.8; EPA 6020A 

Sodium 

1CP/MS 

EPA 200.8; EPA 6020A 

Strontium 

1CP/MS 

EPA 200.8; EPA 6020A 

Thallium 

1CP/MS 

EPA 200.8; EPA 6020A 

Tin 

1CP/MS 

EPA 200.8; EPA 6020A 

Titanium 

1CP/MS 

EPA 200.8; EPA 6020A 

Vanadium 

1CP/MS 

EPA 200.8; EPA 6020A 

Zinc 

CVAA 

EPA 7470A 

Mercury 
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LABORATORY 
fl ) ACCREDITATION 
BUREAU 


Certificate # L2229 


Non-Potable Water 

Technology 

Method 

Analyte 

UV/V1S 

EPA7196A 

Hexavalent Chromium (Cr6+) 

UV/V1S 

EPA9012B 

Cyanide (Total) 

1C 

EPA 300; EPA 9056A 

Bromide 

1C 

EPA 300; EPA 9056A 

Chloride 

1C 

EPA 300; EPA 9056A 

Fluoride 

1C 

EPA 300; EPA 9056A 

Nitrate 

1C 

EPA 300; EPA 9056A 

Nitrite 

1C 

EPA 300; EPA 9056A 

Sulfate 

1C 

EPA 300; EPA 9056A 

Total nitrate-nitrite 

Automated 

Colorimetry 

EPA 350.1 

Ammonia 

Automated 

Colorimetry 

EPA 350.1 

Ammonia, Gas Diffusion Option 

Automated 

Colorimetry 

EPA 351.2 

Total Kjeldahl Nitrogen 

Automated 

Colorimetry 

EPA 420.4 

Total Phenolics 

Automated 

Colorimetry 

EPA 353.2 

Nitrate 

Automated 

Colorimetry 

EPA 353.2 

Nitrite 

Automated 

Colorimetry 

EPA 353.2 

Nitrate+Nitrite 

Manual 

Colorimetry 

EPA 365.3 

Orthophosphate 

Manual 

EPA 365.3 

Total Phosphorus 

Colorimetry 



Titrimetric 

SM 2320B-11 

Alkalinity, Total 

Titrimetric 

SM 4500-S2 F-l 1 

Sulfide, lodometric 

Gravimetric 

Methods 

EPA 1664A; EPA 9070A 

Oil and Grease 

Gravimetric 

Methods 

SM 2540B-11 

Total Residue (Total Solids) 

Gravimetric 

Methods 

SM 2540C-11 

Filterable Residue (Total Dissolved Solids) 

Gravimetric 

Methods 

SM 2540D-11 

Non-Filterable Residue (Total Suspended Solids) 

Electrometric 

Methods 

SM 4500H+B-11; EPA 9040C 

Flydrogen Ion (Ph) 

Electrometric 

Methods 

EPA 120.1 

Specific conductivity 

Combustion 

EPA 9060A 

Total Organic Carbon 

Ignitability 

EPA1010A 

Flash Point 

Waste 

Characterization 

EPA Ch.7 

Reactive Cyanide and Reactive Sulfide 
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LABORATORY 

ACCREDITATION 

BUREAU 


Certificate # L2229 


Non-Potable Water 

Technology 

Method 

Analyte 

Waste 

Characterization 

EPA Section 7.3 

Reactive Cyanide 

Waste 

Characterization 

EPA Section 7.3 

Reactive Sulfide 

Preparation 

Method 

Type 

Organic 

Preparation 

EPA3510C 

Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction 

Organic 

Preparation 

EPA 3511 

Micro-extraction 

Organic 

Preparation 

EPA 3535A; EPA 3535A MOD 

Solid Phase Extraction 

Organic 

Preparation 

EPA 8015C/D 

Non-Halogenated Organics (Alcohols), direct 
injection 

Organic 

Preparation 

EPA 8151A 

Chlorinated Flerbicides, Liquid-Liquid Extraction 

Organic 

Preparation 

EPA 608; EPA 610; EPA 625 

Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction 

Volatile Organic 
Preparation 

SW836 5030B 

Closed System Purge and Trap 

Volatile Organic 
Preparation 

EPA 624 

Closed System Purge and Trap 

Volatile Organic 
Preparation 

SM 6200B-11 

Closed System Purge and Trap 

Lachat 

MicroDistillation 

EPA9012B 

Cyanide MicroDistillation; proprietary method 

Inorganic 

Preparation 



EPA3010A 

Metals Acid Digestion by Hotblock 

Inorganic 

Preparation 



EPA 7470A 

CVAA Digestion by Flotblock 

Organics Cleanup 

EPA 3660B 

Sulfur Cleanup 

Organics Cleanup 

EPA 3665A 

Sulfuric Acid Cleanup 


Solid and Chemical Materials 

Technology 

Method 

Analyte 

GC/ECD 

EPA 8011 

1,2-Dibromoethane (EDB) 

GC/ECD 

EPA 8011 

1,2-Dibromo-3-Chloropropane (DBCP) 

GC/FID 

EPA 8015C/D 

Diesel range organics (DRO) 

GC/F1D 

EPA 8015C/D 

Oil Range Organics (ORO) 

GC/FID 

EPA 8015C/D 

Gasoline range organics (GRO) 

GC/FID 

EPA 8015C/D 

Ethanol 

GC/FID 

EPA 8015C/D 

2-Ethoxyethanol 

GC/FID 

EPA 8015C/D 

Isobutyl alcohol (2-Methyl-1-propanol) 

GC/FID 

EPA 8015C/D 

Isopropyl alcohol (2-Propanol) 

GC/FID 

EPA 8015C/D 

Methanol 
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LABORATORY 
fl ) ACCREDITATION 
BUREAU 


Certificate # L2229 


Solid and Chemical Materials 

Technology 

Method 

Analyte 

GC/F1D 

EPA 8015C/D 

n-Butyl alcohol 

GC/F1D 

EPA 8015C/D 

n-Propanol 

GC/ECD 

EPA 808 IB 

4,4'-DDD 

GC/ECD 

EPA 808 IB 

4,4'-DDE 

GC/ECD 

EPA 808 IB 

4,4'-DDT 

GC/ECD 

EPA 808 IB 

Aldrin 

GC/ECD 

EPA 808 IB 

alpha-BHC (alpha-Hexachlorocyclohexane) 

GC/ECD 

EPA 808 IB 

beta-BHC (beta-Hexachlorocyclohexane) 

GC/ECD 

EPA 808 IB 

delta-BHC 

GC/ECD 

EPA 808 IB 

gamma-BFIC (Lindane gamma- 
Hexachlorocyclohexane) 

GC/ECD 

EPA 808 IB 

Chlordane (tech.) 

GC/ECD 

EPA 808 IB 

alpha-Chlordane 

GC/ECD 

EPA 808 IB 

gamma-Chlordane 

GC/ECD 

EPA 808 IB 

Dieldrin 

GC/ECD 

EPA 808 IB 

Endosulfan 1 

GC/ECD 

EPA 808 IB 

Endosulfan 11 

GC/ECD 

EPA 808 IB 

Endosulfan sulfate 

GC/ECD 

EPA 808 IB 

Endrin 

GC/ECD 

EPA 808 IB 

Endrin aldehyde 

GC/ECD 

EPA 808 IB 

Endrin ketone 

GC/ECD 

EPA 808 IB 

Heptachlor 

GC/ECD 

EPA 808 IB 

Heptachlor epoxide 

GC/ECD 

EPA 808 IB 

Methoxychlor 

GC/ECD 

EPA 808 IB 

Toxaphene (Chlorinated camphene) 

GC/ECD 

EPA 8082A 

Aroclor-1016 (PCB-1016) 

GC/ECD 

EPA 8082A 

Aroclor-1221 (PCB-1221) 

GC/ECD 

EPA 8082A 

Aroclor-1232 (PCB-1232) 

GC/ECD 

EPA 8082A 

Aroclor-1242 (PCB-1242) 

GC/ECD 

EPA 8082A 

Aroclor-1248 (PCB-1248) 

GC/ECD 

EPA 8082A 

Aroclor-1254 (PCB-1254) 

GC/ECD 

EPA 8082A 

Aroclor-1260 (PCB-1260) 

GC/ECD 

EPA 8082A 

Aroclor-1262 (PCB-1262) 

GC/ECD 

EPA 8082A 

Aroclor-1268 (PCB-1268) 

GC/FPD 

EPA8141B 

Azinphos-methyl (Guthion) 

GC/FPD 

EPA8141B 

Bolstar (Sulprofos) 

GC/FPD 

EPA8141B 

Carbophenothion 

GC/FPD 

EPA8141B 

Chlorpyrifos 

GC/FPD 

EPA8141B 

Coumaphos 

GC/FPD 

EPA8141B 

Demeton-o 

GC/FPD 

EPA8141B 

Demeton-s 

GC/FPD 

EPA8141B 

Diazinon 
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LABORATORY 
fl ) ACCREDITATION 
BUREAU 


Certificate # L2229 


Solid and Chemical Materials 

Technology 

Method 

Analyte 

GC/FPD 

EPA8141B 

Dichlorovos (DDVP Dichlorvos) 

GC/FPD 

EPA8141B 

Dimethoate 

GC/FPD 

EPA8141B 

Disulfoton 

GC/FPD 

EPA8141B 

EPN 

GC/FPD 

EPA8141B 

Ethion 

GC/FPD 

EPA8141B 

Ethoprop 

GC/FPD 

EPA8141B 

Famphur 

GC/FPD 

EPA8141B 

Fensulfothion 

GC/FPD 

EPA8141B 

Fenthion 

GC/FPD 

EPA8141B 

Malathion 

GC/FPD 

EPA8141B 

Merphos 

GC/FPD 

EPA8141B 

Methyl parathion (Parathion methyl) 

GC/FPD 

EPA8141B 

Mevinphos 

GC/FPD 

EPA8141B 

Monocrotophos 

GC/FPD 

EPA8141B 

Naled 

GC/FPD 

EPA8141B 

Parathion ethyl 

GC/FPD 

EPA8141B 

Phorate 

GC/FPD 

EPA8141B 

Ronnel 

GC/FPD 

EPA8141B 

Stirofos 

GC/FPD 

EPA8141B 

Sulfotepp 

GC/FPD 

EPA8141B 

Tetraethyl pyrophosphate (TEPP) 

GC/FPD 

EPA8141B 

Thionazin (Zinophos) 

GC/FPD 

EPA8141B 

Tokuthion (Prothiophos) 

GC/FPD 

EPA8141B 

Trichloronate 

GC/FPD 

EPA8141B 

0,0,0-Triethyl phosphorothioate 

GC/ECD 

EPA 8151A 

2,4,5-T 

GC/ECD 

EPA8151A 

2,4-D 

GC/ECD 

EPA 8151A 

2,4-DB 

GC/ECD 

EPA8151A 

Dalapon 

GC/ECD 

EPA 8151A 

Dicamba 

GC/ECD 

EPA8151A 

Dichloroprop (Dichlorprop) 

GC/ECD 

EPA 8151A 

Dinoseb (2-sec-butyl-4,6-dinitrophenol DNBP) 

GC/ECD 

EPA 8151A 

MCPA 

GC/ECD 

EPA 8151A 

MCPP 

GC/ECD 

EPA 8151A 

Pentachlorophenol 

GC/ECD 

EPA 8151A 

Silvex (2,4,5-TP) 

GC/FID 

FL-PRO 

Total Petroleum Hydrocarbons (TPH) 

GC/FID 

MA-VPH 

Volatile petroleum range organics (VPH) 

GC/FID 

MA-EPH 

Extractable petroleum range organics (EPH) 

GC/FID 

IA-OA1 

Gasoline range organics (GRO) 

GC/FID 

IA-OA2 

Diesel range organics (DRO) 
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LABORATORY 
fl ) ACCREDITATION 
BUREAU 


Certificate # L2229 


Solid and Chemical Materials 

Technology 

Method 

Analyte 

GC/F1D 

TN-GRO 

Gasoline range organics (GRO) 

GC/F1D 

TN-EPH 

Extractable petroleum range organics (EPH) 

GC/F1D 

AK-101 

Gasoline range organics (GRO) 

GC/FID 

AK-102 

Diesel range organics (DRO) 

GC/FID 

AK-103 

Residual range organics (RRO) 

GC/FID 

OK-GRO 

Gasoline range organics (GRO) 

GC/FID 

OK-DRO 

Diesel range organics (DRO) 

GC/FID 

TX-1005 

Total Petroleum Hydrocarbons (TPH) 

GC/FID 

KS LRH 

Low-range Hydrocarbons (LRH) 

GC/FID 

KS MRH 

Mid-Range Hydrocarbons (MRH) 

GC/FID 

KS HRH 

High-Range Hydrocarbons (HRH) 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

1,1,1,2-T etrachloroethane 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

1,1,1 -Trichloroethane 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

1,1,2,2-T etrachloroethane 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

1,1,2-Trichloroethane 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

1,1 -Dichloroethane 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

1,1 -Dichloroethylene 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

1,1 -Dichloropropene 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

l,l,2-Trichloro-l,2,2-trifluoroethane (Freon 113) 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

1,2,3-Trichlorobenzene 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

1,2,3-Trichloropropane 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

1,2,4-Trichlorobenzene 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

1,2,4-Trimethylbenzene 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

1,2-Dibromo-3-chloropropane (DBCP) 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

1,2-Dibromoethane (EDB Ethylene dibromide) 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

1,2-Dichlorobenzene (o-Dichlorobenzene) 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

1,2-Dichloroethane 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

1,2-Dichloropropane 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

1,2-Dichlorotrifluoroethane (Freon 123) 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

1,3,5-Trimethylbenzene 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

1,3-Dichlorobenzene (m-Dichlorobenzene) 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

1,3-Dichloropropane 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

1,4-Dichlorobenzene (p-Dichlorobenzene) 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

1 -Chlorohexane 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

2,2-Dichloropropane 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

2-Butanone (Methyl ethyl ketone MEK) 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

2-Chloroethyl vinyl ether 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

2-Chlorotoluene 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

2-Hexanone 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

2-Nitropropane 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

4-Chlorotoluene 
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LABORATORY 
fl ) ACCREDITATION 
BUREAU 


Certificate # L2229 


Solid and Chemical Materials 

Technology 

Method 

Analyte 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

4-Methyl-2-pentanone (MBK) 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Acetone 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Acetonitrile 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Acrolein (Propenal) 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Acrylonitrile 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Allyl chloride (3-Chloropropene) 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Benzene 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Benzyl Chloride 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Bromobenzene 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Bromochloromethane 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Bromodichloromethane 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Bromofonn 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

n-Butylbenzene 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

sec-Butylbenzene 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

tert-Butylbenzene 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Carbon disulfide 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Carbon tetrachloride 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Chlorobenzene 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Chloroethane 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Chloroform 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Chloroprene 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Cyclohexane 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Cyclohexanone 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

cis-1,2-Dichloroethylene 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

trans-1,2-Dichloroethylene 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

cis-1,3 -Dichloropropene 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

trans-1,3-Dichloropropylene 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

cis-1,4-Dichloro-2-butene 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

trans-1,4-Dichloro-2-butene 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Di-isopropylether (D1PE) 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Dibromochloromethane 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Dibromomethane (Methylene Bromide) 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Dichlorodifluoromethane 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Diethyl ether 

GC/MS 

EPA 8260B/C; EPA 8260B/C SIM 

p-Dioxane (1,4-Dioxane) 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Ethanol (Ethyl Alcohol) 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Ethyl acetate 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Ethyl methacrylate 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Ethyl tert-butyl alcohol (ETBA) 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Ethyl tert-butyl ether (ETBE) 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Ethylbenzene 
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LABORATORY 
fl ) ACCREDITATION 
BUREAU 


Certificate # L2229 


Solid and Chemical Materials 

Technology 

Method 

Analyte 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Ethylene Oxide 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Elexachlorobutadiene 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Hexane 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

lodomethane (Methyl iodide) 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Isobutyl alcohol (2-Methyl-1 -propanol) 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

p-lsopropyltoluene 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Isopropylbenzene 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Methacrylonitrile 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Methyl Acetate 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Methyl bromide (Bromomethane) 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Methyl chloride (Chloromethane) 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Methylcyclohexane 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Methyl methacrylate 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Methyl tert-butyl ether (MTBE) 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Methylene chloride 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Naphthalene 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Pentachloroethane 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Propionitrile (Ethyl cyanide) 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

n-Propylbenzene 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Styrene 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

tert-Amyl alcohol (TAA) 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

tert-Amyl methyl ether (TAME) 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

tert-Butyl alcohol (TBA) 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

tert-Butyl formate (TBF) 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Tetrachloroethylene (Perchloroethylene) 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

T etrahydrofuran 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Toluene 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Trichloroethene (Trichloroethylene) 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Trichlorofluoromethane 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Vinyl acetate 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Vinyl chloride 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Xylene (total) 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

m,p-Xylene 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

o-Xylene 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

1 -Bromopropane 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

Isopropyl Alcohol 

GC/MS 

EPA 8260B/C 

n-Butyl Alcohol 

GC/MS 

EPA 8270D 

1,2,4,5-Tetrachlorobenzene 

GC/MS 

EPA 8270D 

1,2,4-Trichlorobenzene 

GC/MS 

EPA 8270D 

1,2-Dichlorobenzene (o-Dichlorobenzene) 

GC/MS 

EPA 8270D 

1,2-Diphenylhydrazine 
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fl ) ACCREDITATION 
BUREAU 


Certificate # L2229 


Solid and Chemical Materials 

Technology 

Method 

Analyte 

GC/MS 

EPA 8270D 

1,3,5-Trinitrobenzene (1,3,5-TNB) 

GC/MS 

EPA 8270D 

1,3-Dichlorobenzene (m-Dichlorobenzene) 

GC/MS 

EPA 8270D 

1,3-Dinitrobenzene (1,3-DNB) 

GC/MS 

EPA 8270D 

1,4-Dichlorobenzene (p-Dichlorobenzene) 

GC/MS 

EPA 8270D 

1,4-Dithiane 

GC/MS 

EPA 8270D 

1,4-Oxathiane 

GC/MS 

EPA 8270D 

1,4-Naphthoquinone 

GC/MS 

EPA 8270D 

1,4-Phenylenediamine 

GC/MS 

EPA 8270D 

1 -Chloronaphthalene 

GC/MS 

EPA 8270D; EPA 8270D SIM 

1 -Methylnaphthalene 

GC/MS 

EPA 8270D 

1 -N aphthylamine 

GC/MS 

EPA 8270D 

2,3,4,6-T etrachlor ophenol 

GC/MS 

EPA 8270D 

2,4,5-Trichlorophenol 

GC/MS 

EPA 8270D 

2,4,6-Trichlorophenol 

GC/MS 

EPA 8270D 

2,4-Dichlorophenol 

GC/MS 

EPA 8270D 

2,4-Dimethylphenol 

GC/MS 

EPA 8270D 

2,4-Dinitrophenol 

GC/MS 

EPA 8270D 

2,4-Dinitrotoluene (2,4-DNT) 

GC/MS 

EPA 8270D 

2,6-Dichlorophenol 

GC/MS 

EPA 8270D 

2,6-Dinitrotoluene (2,6-DNT) 

GC/MS 

EPA 8270D 

2-Acetylaminofluorene 

GC/MS 

EPA 8270D 

2-Chloronaphthalene 

GC/MS 

EPA 8270D 

2-Chlorophenol 

GC/MS 

EPA 8270D 

2-Methyl-4,6-dinitrophenol (4,6-Dinitro-o-cresol) 

GC/MS 

EPA 8270D; EPA 8270D SIM 

2-Methylnaphthalene 

GC/MS 

EPA 8270D 

2-Methylphenol (o-Cresol) 

GC/MS 

EPA 8270D 

2-N aphthylamine 

GC/MS 

EPA 8270D 

2-Nitroaniline 

GC/MS 

EPA 8270D 

2-Nitrophenol 

GC/MS 

EPA 8270D 

2-Picoline (2-Methylpyridine) 

GC/MS 

EPA 8270D 

3,3' -Dichlorobenzidine 

GC/MS 

EPA 8270D 

3,3' -Dimethylbenzidine 

GC/MS 

EPA 8270D 

3 -Methylcholanthrene 

GC/MS 

EPA 8270D 

3&4-Methylphenol (m,p-Cresol) 

GC/MS 

EPA 8270D 

3-Nitroaniline 

GC/MS 

EPA 8270D 

4-Aminobiphenyl 

GC/MS 

EPA 8270D 

4-Bromophenyl phenyl ether 

GC/MS 

EPA 8270D 

4-Chloro-3-methylphenol 

GC/MS 

EPA 8270D 

4-Chloroaniline 

GC/MS 

EPA 8270D 

4-Chlorophenyl phenylether 

GC/MS 

EPA 8270D 

4-Dimethyl aminoazobenzene 
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Certificate # L2229 


Solid and Chemical Materials 

Technology 

Method 

Analyte 

GC/MS 

EPA 8270D 

4-Nitroaniline 

GC/MS 

EPA 8270D 

4-Nitrophenol 

GC/MS 

EPA 8270D 

4,4’-methylene-bis(2-chloroaniline) 

GC/MS 

EPA 8270D 

5 -N itro-o-toluidine 

GC/MS 

EPA 8270D 

7,12-Dimethylbenz(a) anthracene 

GC/MS 

EPA 8270D; EPA 8270D SIM 

Acenaphthene 

GC/MS 

EPA 8270D; EPA 8270D SIM 

Acenaphthylene 

GC/MS 

EPA 8270D 

Acetophenone 

GC/MS 

EPA 8270D 

Aniline 

GC/MS 

EPA 8270D 

Anilazine 

GC/MS 

EPA 8270D; EPA 8270D SIM 

Anthracene 

GC/MS 

EPA 8270D 

Aramite 

GC/MS 

EPA 8270D 

Atrazine 

GC/MS 

EPA 8270D 

Benzaldehyde 

GC/MS 

EPA 8270D 

Benzidine 

GC/MS 

EPA 8270D; EPA 8270D SIM 

Benzo(a)anthracene 

GC/MS 

EPA 8270D; EPA 8270D SIM 

Benzo(a)pyrene 

GC/MS 

EPA 8270D; EPA 8270D SIM 

Benzo(b)fluoranthene 

GC/MS 

EPA 8270D; EPA 8270D SIM 

Benzo(g,h,i)perylene 

GC/MS 

EPA 8270D; EPA 8270D SIM 

B enzo(k) fluoranthene 

GC/MS 

EPA 8270D 

Benzoic acid 

GC/MS 

EPA 8270D 

Benzyl alcohol 

GC/MS 

EPA 8270D 

B ipheny 1 (1,1’ -B ipheny 1) 

GC/MS 

EPA 8270D 

bis(2-Chloroethoxy)methane 

GC/MS 

EPA 8270D 

bis(2-Chloroethyl) ether 

GC/MS 

EPA 8270D 

bis(2-Chloroisopropyl) ether (2,2'-Oxybis(l- 
chloropropane)) 

GC/MS 

EPA 8270D 

bis(2-Ethylhexyl) phthalate (DEHP) 

GC/MS 

EPA 8270D 

Butyl benzyl phthalate 

GC/MS 

EPA 8270D 

Carbazole 

GC/MS 

EPA 8270D 

Caprolactam 

GC/MS 

EPA 8270D 

Chlorobenzilate 

GC/MS 

EPA 8270D; EPA 8270D SIM 

Chrysene 

GC/MS 

EPA 8270D 

Diallate 

GC/MS 

EPA 8270D 

Dinoseb 

GC/MS 

EPA 8270D 

Di-n-butyl phthalate 

GC/MS 

EPA 8270D 

Di-n-octyl phthalate 

GC/MS 

EPA 8270D; EPA 8270D SIM 

Dibenz(a,h)anthracene 

GC/MS 

EPA 8270D 

Dibenz(a,j)acridine 

GC/MS 

EPA 8270D 

Dibenzofuran 

GC/MS 

EPA 8270D 

Diethyl phthalate 

GC/MS 

EPA 8270D 

Dimethyl phthalate 
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BUREAU 


Certificate # L2229 


Solid and Chemical Materials 

Technology 

Method 

Analyte 

GC/MS 

EPA 8270D 

a,a-Dimethylphenethylamine 

GC/MS 

EPA 8270D 

Diphenyl Ether 

GC/MS 

EPA 8270D 

p-Dioxane (1,4-Dioxane) 

GC/MS 

EPA 8270D 

Ethyl methanesulfonate 

GC/MS 

EPA 8270D; EPA 8270D SIM 

Fluoranthene 

GC/MS 

EPA 8270D; EPA 8270D SIM 

Fluorene 

GC/MS 

EPA 8270D 

Hexachlorobenzene 

GC/MS 

EPA 8270D 

Hexachlorobutadiene 

GC/MS 

EPA 8270D 

Hexachlorocyclopentadiene 

GC/MS 

EPA 8270D 

Hexachloroethane 

GC/MS 

EPA 8270D 

Hexachlorophene 

GC/MS 

EPA 8270D 

Hexachloropropene 

GC/MS 

EPA 8270D; EPA 8270D SIM 

Indeno(l,2,3-cd)pyrene 

GC/MS 

EPA 8270D 

Isodrin 

GC/MS 

EPA 8270D 

Isophorone 

GC/MS 

EPA 8270D 

Isosafrole 

GC/MS 

EPA 8270D 

Kepone 

GC/MS 

EPA 8270D 

Methapyrilene 

GC/MS 

EPA 8270D 

Methyl methanesulfonate 

GC/MS 

EPA 8270D; EPA 8270D SIM 

Naphthalene 

GC/MS 

EPA 8270D 

Nicotine 

GC/MS 

EPA 8270D 

Nitrobenzene 

GC/MS 

EPA 8270D 

Nitroquinoline-1 -oxide 

GC/MS 

EPA 8270D 

n-N itroso-di-n-butylamine 

GC/MS 

EPA 8270D 

n-N itrosodi-n-propylamine 

GC/MS 

EPA 8270D 

n-Nitrosodiethylamine 

GC/MS 

EPA 8270D 

n-N itrosodimethylamine 

GC/MS 

EPA 8270D 

n-N itrosodiphenylamine 

GC/MS 

EPA 8270D 

n-N itrosodiphenylamine/Dipheny lamine (analyte 
pair) 

GC/MS 

EPA 8270D 

n-N itrosomethylethylamine 

GC/MS 

EPA 8270D 

n-N itrosomorpholine 

GC/MS 

EPA 8270D 

n-Nitrosopiperidine 

GC/MS 

EPA 8270D 

n-N itrosopyrrolidine 

GC/MS 

EPA 8270D 

Pentachlorobenzene 

GC/MS 

EPA 8270D 

Pentachloroethane 

GC/MS 

EPA 8270D 

Pentachloronitrobenzene 

GC/MS 

EPA 8270D; EPA 8270D SIM 

Pentachlorophenol 

GC/MS 

EPA 8270D 

Phenacetin 

GC/MS 

EPA 8270D; EPA 8270D SIM 

Phenanthrene 

GC/MS 

EPA 8270D 

Phenol 

GC/MS 

EPA 8270D 

Pronamide (Kerb) 
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Analyte 

GC/MS 

EPA 8270D 

Propazine 

GC/MS 

EPA 8270D; EPA 8270D SIM 

Pyrene 

GC/MS 

EPA 8270D 

Pyridine 

GC/MS 

EPA 8270D 

Resorcinol 

GC/MS 

EPA 8270D 

Safrole 

GC/MS 

EPA 8270D 

Simazine 

GC/MS 

EPA 8270D 

o-Toluidine 

GC/MS 

EPA 8270D 

Dimethoate 

GC/MS 

EPA 8270D 

Disulfoton 

GC/MS 

EPA 8270D 

Famphur 

GC/MS 

EPA 8270D 

Methyl parathion (Parathion methyl) 

GC/MS 

EPA 8270D 

Parathion ethyl 

GC/MS 

EPA 8270D 

Phorate 

GC/MS 

EPA 8270D 

Sulfotepp 

GC/MS 

EPA 8270D 

Thionazin (Zinophos) 

GC/MS 

EPA 8270D 

0,0,0-Triethyl phosphorothioate 

HPLC 

EPA 8310 

1 -Methylnaphthalene 

HPLC 

EPA 8310 

2-Methylnaphthalene 

HPLC 

EPA 8310 

Acenaphthene 

HPLC 

EPA 8310 

Acenaphthylene 

HPLC 

EPA 8310 

Anthracene 

HPLC 

EPA 8310 

Benzo(a)anthracene 

HPLC 

EPA 8310 

Benzo(a)pyrene 

HPLC 

EPA 8310 

Benzo(b)fluoranthene 

HPLC 

EPA 8310 

Benzo(g h i)perylene 

HPLC 

EPA 8310 

B enzo(k) fluoranthene 

HPLC 

EPA 8310 

Chrysene 

HPLC 

EPA 8310 

Dibenz(a h)anthracene 

HPLC 

EPA 8310 

Fluoranthene 

HPLC 

EPA 8310 

Fluorene 

HPLC 

EPA 8310 

lndeno(l,2,3-cd)pyrene 

HPLC 

EPA 8310 

Naphthalene 

HPLC 

EPA 8310 

Phenanthrene 

HPLC 

EPA 8310 

Pyrene 

HPLC 

EPA 8330A/B 

1,3,5-Trinitrobenzene (1,3,5-TNB) 

HPLC 

EPA 8330A/B 

1,3-Dinitrobenzene (1,3-DNB) 

HPLC 

EPA 8330A/B 

2,4,6-Trinitrotoluene (2,4,6-TNT) 

HPLC 

EPA 8330A/B 

2,4-Dinitrotoluene (2,4-DNT) 

HPLC 

EPA 8330A/B 

2,6-Dinitrotoluene (2,6-DNT) 

HPLC 

EPA 8330A/B 

2-Amino-4,6-dinitrotoluene (2-am-dnt) 

HPLC 

EPA 8330A/B 

2-Nitrotoluene 
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HPLC 

EPA 8330A/B 

3,5-Dinitroaniline 

HPLC 

EPA 8330A/B 

3-Nitrotoluene 

HPLC 

EPA 8330A/B 

4-Amino-2,6-dinitrotoluene (4-am-dnt) 

HPLC 

EPA 8330A/B 

4-Nitrotoluene 

HPLC 

EPA 8330A/B 

Hexahydro-1,3,5 -trinitro-1,3,5 -triazine (RDX) 

HPLC 

EPA 8330A/B 

Nitrobenzene 

HPLC 

EPA 8330A/B; EPA 8332 

Nitroglycerin 

HPLC 

EPA 8330A/B 

Methyl-2,4,6-trinitrophenylnitramine (Tetryl) 

HPLC 

EPA 8330A/B 

Octahydro-l,3,5,7-tetranitro-l,3,5,7-tetrazocine 

(HMX) 

HPLC 

EPA 8330A/B; EPA 8332 

Pentaerythritoltetranitrate (PETN) 

HPLC 

EPA 8330A 

2,2’,6,6 , -Tetranitro-4,4’-azoxytoluene 

HPLC 

EPA 8330A/B 

2-amino-6-Nitrotoluene 

HPLC 

EPA 8330A/B 

4-amino-2-Nitrotoluene 

HPLC 

EPA 8330A/B 

2-amino-4-Nitrotoluene 

HPLC 

EPA 8330A/B 

2,4-diamino-6-Nitrotoluene 

HPLC 

EPA 8330A/B 

2,6-diamino-4-Nitrotoluene 

HPLC 

EPA 8330A/B 

DNX 

HPLC 

EPA 8330A/B 

MNX 

HPLC 

EPA 8330A/B 

TNX 

HPLC 

EPA 8330A 

Nitroguanidine 

HPLC 

EPA 8330A 

Guanidine Nitrate 

LC/MS/MS 

EPA 6850 

Perchlorate 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

Perfluorobutanoic Acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

Perfluoropentanoic Acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

Perfluorohexanoic Acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

Perfluoroheptanoic Acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

Perfluorooctanoic Acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

Perfluorononanoic Acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

Perfluorodecanoic Acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

Perfluoroundecanoic Acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

Perfluorododecanoic Acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

Perfluorotridecanoic Acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

Perfluorotetradecanoic Acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

Perfluorobutanesulfonic Acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

Perfluorohexanesulfonic Acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

Perfluorooctanesulfonic Acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

Perfluorodecanesulfonic Acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

Perfluoroheptanesulfonic acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

Perfluorooctane sulfonamide 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

N-Methyl perfluorooctane sulfonamide 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

N-Ethyl perfluorooctane sulfonamide 
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LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

Perfluoro-1 -octanesulfonamidoacetic acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

N-Methyl perfluorooctanesulfonamidoacetic acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

N-Ethyl perfluorooctanesulfonamidoacetic acid 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

N-Methyl perfluorooctane sulfonamidoethanol 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

N-Ethyl perfluorooctane sulfonamidoethanol 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

6:2 Fluorotelomer sulfonate 

LC/MS/MS 

EPA 537 MOD 

8:2 Fluorotelomer sulfonate 

1CP 

EPA 6010C/D 

Aluminum 

1CP 

EPA 6010C/D 

Antimony 

1CP 

EPA 6010C/D 

Arsenic 

1CP 

EPA 6010C/D 

Barium 

1CP 

EPA 6010C/D 

Beryllium 

1CP 

EPA 6010C/D 

Cadmium 

1CP 

EPA 6010C/D 

Calcium 

1CP 

EPA 6010C/D 

Chromium 

1CP 

EPA 6010C/D 

Cobalt 

1CP 

EPA 6010C/D 

Copper 

1CP 

EPA 6010C/D 

Iron 

1CP 

EPA 6010C/D 

Lead 

1CP 

EPA 6010C/D 

Magnesium 

1CP 

EPA 6010C/D 

Manganese 

1CP 

EPA 6010C/D 

Molybdenum 

1CP 

EPA 6010C/D 

Nickel 

1CP 

EPA 6010C/D 

Potassium 

1CP 

EPA 6010C/D 

Selenium 

1CP 

EPA 6010C/D 

Silver 

1CP 

EPA 6010C/D 

Sodium 

1CP 

EPA 6010C/D 

Strontium 

1CP 

EPA 6010C/D 

Thallium 

1CP 

EPA 6010C/D 

Tin 

1CP 

EPA 6010C/D 

Titanium 

1CP 

EPA 6010C/D 

Vanadium 

1CP 

EPA 6010C/D 

Zinc 

1CP/MS 

EPA 6020A 

Aluminum 

ICP/MS 

EPA 6020A 

Antimony 

1CP/MS 

EPA 6020A 

Arsenic 

ICP/MS 

EPA 6020A 

Barium 

ICP/MS 

EPA 6020A 

Beryllium 

ICP/MS 

EPA 6020A 

Cadmium 

ICP/MS 

EPA 6020A 

Calcium 

ICP/MS 

EPA 6020A 

Chromium 
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ICP/MS 

EPA 6020A 

Cobalt 

1CP/MS 

EPA 6020A 

Copper 

ICP/MS 

EPA 6020A 

Iron 

ICP/MS 

EPA 6020A 

Lead 

ICP/MS 

EPA 6020A 

Magnesium 

ICP/MS 

EPA 6020A 

Manganese 

ICP/MS 

EPA 6020A 

Molybdenum 

ICP/MS 

EPA 6020A 

Nickel 

ICP/MS 

EPA 6020A 

Potassium 

ICP/MS 

EPA 6020A 

Selenium 

ICP/MS 

EPA 6020A 

Silver 

ICP/MS 

EPA 6020A 

Sodium 

ICP/MS 

EPA 6020A 

Strontium 

ICP/MS 

EPA 6020A 

Thallium 

ICP/MS 

EPA 6020A 

Tin 

ICP/MS 

EPA 6020A 

Titanium 

ICP/MS 

EPA 6020A 

Vanadium 

ICP/MS 

EPA 6020A 

Zinc 

CVAA 

EPA747 IB 

Mercury 

UV/VIS 

EPA7196A 

Hexavalent Chromium (Cr6+) 

UV/VIS 

EPA9012B 

Cyanide (Total) 

IC 

EPA 9056A 

Bromide 

IC 

EPA 9056A 

Chloride 

IC 

EPA 9056A 

Fluoride 

IC 

EPA 9056A 

Nitrate 

IC 

EPA 9056A 

Nitrite 

IC 

EPA 9056A 

Sulfate 

IC 

EPA 9056A 

Total nitrate-nitrite 

Gravimetric 

Methods 

SM 2540G 

% solids 

Gravimetric 

Methods 

EPA907 IB 

Oil and Grease 

Electrometric 

Methods 

EPA 9045D 

Hydrogen Ion (pH) 

Combustion 

EPA 9060A 

Total Organic Carbon 

Ignitability 

EPA1010A 

Flash Point 

Waste 

Characterization 

EPA Ch.7 

Reactive Cyanide and Reactive Sulfide 

Waste 

Characterization 

EPA Section 7.3 

Reactive Cyanide 
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Waste 

Characterization 

EPA Section 7.3 

Reactive Sulfide 

Preparation 

Method 

Type 

Organics 

Preparation 

EPA3510C 

Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction; 
Leachates 

TCLP Preparation 

EPA 1311 

Toxicity Characteristic Leaching Procedure 

SPLP Preparation 

EPA 1312 

Synthetic Precipitation Leaching Procedure 

Organics 

Preparation 

EPA 8011 

Microextraction 

Organics 

Preparation 

EPA 3546 

Microwave Extraction 

Organics 

Preparation 

EPA 3550C 

Ultrasonic Extraction 

Organics 

Preparation 

EPA 3580A 

Waste Dilution for Extractable Organics 

Organics 

Preparation 

EPA 8330A; EPA 8332 

Ultrasonic Extraction 

Organics 

Preparation 

EPA 8330B 

Shaker Table Extraction 

Volatile Organics 
Preparation 

EPA 3585 

Waste Dilution for Volatile Organics 

Volatile Organics 
Preparation 

EPA 5030A 

Closed System Purge and Trap; Bulk Soils 

Volatile Organics 
Preparation 

EPA 5030B 

Closed System Purge and Trap; Leachates and 
Methanol Extracts 

Volatile Organics 
Preparation 

EPA 5035; EPA 5035A 

Closed System Purge and Trap 

Organics Cleanup 

EPA 3660B 

Sulfur Cleanup 

Organics Cleanup 

EPA 3 665A 

Sulfuric Acid Cleanup 

Lachat 

MicroDistillation 

EPA9012B 

Cyanide MicroDistillation; proprietary method 

Inorganic 

Preparation 

EPA3010A 

Metals Acid Digestion by Elotblock; Leachates 

Inorganic 

Preparation 

EPA 3050B 

Metals Acid Digestion by Hotblock 

Inorganic 

Preparation 

EPA 3060A 

Alkaline Digestion, Cr6+ 

Inorganic 

Preparation 

EPA 7470A 

CVAA Digestion by Elotblock; Leachates 

Inorganic 

Preparation 

EPA747IB 

CVAA Digestion by Elotblock 


Form 403.8-Rev 1-04-11-11 


Page 28 of 29 





























LABORATORY 
fl \ ACCREDITATION 
BUREAU 


Certificate # L2229 


Notes: 

1) This laboratory offers commercial testing service. 



Chief Technical Officer 

Re-Issued: 1/14/16 Revised: 6/15/16 Revised: 1/31/17 


Date: January 31. 2017 


Form 403.8 - Rev 1 - 04-11-11 


Page 29 of 29 


10/03/2018 


004455 





CO 

CD 


O 

4-> 

CD 

t_ 

O 

n 

CO 


CO 

CD 

X 



cj 


CO 

CD 

X 


c 

CD 

E 


un 



o 

IO 

ro 

CO 

LU 


!j =>5 

oc on cm 

Oq" 


OOfy - 
LU DC O 
I— Q Q 
^2Z 
CJ<< 
O _l _l 
<LUQC 
CO^O 

o> 

CO co 


o 

•sr 


CO 

Q. 

CD 

Q 


i/l 

a> 

\— 

o 

cd 

CD 

•*-» 

CO 

O 

r-~ CD 

ujj 

sl 

CD — 

E £ 

o £ 

CD ^ 

> C 

CO (/) 

iz a) 

(/) Q_ 

.= E 
F 

< CD 
+-* 
CO c 
T3 CD 

O I 

Ll. O 
6* 
5 £ 

"D <4 — 

S o 

II 

O 03 

CJ c 

</> E 

X 

CD 

CD 

.C 



' CO 

a a 


g o 
> a 

LU O 

m 1 ' 

< i 


co 

R-o 

z < 

X 


< 

? t/) I 

^ -J • 

2 y < 

O 2 QC 

O ‘ LU 
C ) QC i- 
_ LU < 


^ < 

f ) CO ^ 

-oo 
fO-Q 
ZZ J 

> o < 
cn z g 

oc > fI 

< £ co¬ 
gs o 
o 2 z 


CO 

d c/J 

< o 
oc z 

y < 

< ° 

5 DC 

u° 

S < 
uj _i 
x O 

O > 
O 1 

2 C/J 

< z 

Q° 
u 1/1 
02 
CO 2 
- UJ 

3 0 

2< 
y a 
, < 
CO to 


OC < 

eS 

Is 

y< 

LU O 

5> 

Q CO 

i< 

Q OC 


: DC 


o < 

co s 

> _J 
DC < 

I— o 

co = 


>o° 
l O 0. 
i x ± 
; co o 
i^ z 

= 5 CO 

■ ° s 

i oc y 


LU x 

X o 

\tl 

LU Q 

X _l 
LU O 
O CO 


co^ 
-I CO 

< CJ 

5 Q- 

LU CO 
t LU 

< q 

CJ 


, </> S m 


CO y 

: < o 
J tr co 

: y a 
. ^ 111 


X W 
O Q 

2 0 


XJ 

£ <D 

CD c_ 
>1® 
E co 


co 

QJ 


CD 

El 

o2r> 

' CD 


co 

■a 


OJ5 2 c 

< co o 10 

^ !c xj "2 
xj *-> c E 

C u CD ® 
ro o c/j-g 
c c o 

O CD XI 
CD XJ = d 

-a roo | 
ro t5 • !_ 
CO S!«2 
U upJ 3 

LU 0-0 « 

cu cl o o 

XOU-U 
CD .CD 

x:co cdxj 
'1 £> o 

CD 2 §LU 

“5°c 
E o -* - 
.<5 n u <o 

Q.'g-^s 

C= — 1 CD 

o 2° to 

C 

x.2 

.E ° o d 
o xj on 2 
cjicd .~ 

g o°t 

|s°:8 

^3 (/) (O 

2 xj .a; •>, 

^ CD i- 

Se°2 

CJ CO CO 

^S°o 

C co a: co 

O CD _i — 

3 X 

4_J CO —— '* _J 

c c W >, 

a; CO CD CJ 

Q)-^ ^ c 


C CJ 


CD 


5^3 cn 

5 o°-Z 

■£ 0£ 

: CD -p 

? E CD g 
‘ ,, CD 
j.y u >1 
J U; 3 !t= 

= £“05 

j <D w 


CD > 


CO: 


^ ^ CD 

x C 0 


co *D 

CD 


c Sc 

P CD C 
0 3° 
cj cup 

CD i= 

i_ co 


00 


o 

C\J 

o 

CO 

CD 

C 

D 


0 
4 —> 

CO 

Q 

c 

o 

’-t-J 

CO 

‘q. 

X 

LU 





10/03/2018 


004456 




